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Lingua di i cenni francese 


A lingua di i cenni francese [ 1 1 , in acronimu LSF (in francese: Langue des Signes Frangaise ), hè una 
ling ua di i cen ni. Hè usata da a Cumunità Sorda in Francia (3.506.800 [2] -100.000 [3] ), Svizzera 
(426.800 [4] -10.000 [5] ). 
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Ligami 

■ LSF - WikiSign (http://lsf.wikisign.Org/wiki/Wikisign:Accueil) 
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